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support equipment required for operation 
mancc of organizational, direct support, 
pport and depot maintenance of the Air 
ir. 

1 . 

ion U • Repair Parts List. A list of re- 
authorized for use in the performance of 
ice. The list also includes parts which 
moved for replacement of the authorized 
Ls lists are composed of assembly groups 
ng numerical sequence, with the parts in 
p listed in figure and item number se- 
ilk materials arc listed in NSN sequence, 
group in Section II. 

ion III - Special Tools List. Not appli- 

lon IV - National Stock Number and 
\ber Index. A list, in ascending numer- 
ICC. of all National Stock Numbers (NSN) 
in the listings, followed by a list, in al- 
ic sequence of all part numbers appearing 
unga. National Stock Number and part 
ire cross-referenced to each illustration 
item number appearance. 

ation of Columns. 

lowing provides an explanation of col- 
id in the tabular listing. 

itration. This column is divided as fol- 

'^igure Number. Indicates the figure 
r the illustration in which the item is 

tern Number. The number used to iden- 
tem called out in the illustration. 


to support Items to indicate the manne 
ing support items for maintenance, rep 
haul of end items. Source codes are en 
first and second positions of the Uniforr 
format as follows; 

Code Definition 

PA Item procured and stocked 

patod or known usage. 

PB Item procured and stocked fc 

purposes because essentiali 
that a minimum quantity be 
the supply systems. 

PC Item procured and stocked 

otherwise would be coded PA 
it is deteriorative in nature. 

PD Support item, excluding suj 

ment, procured for initial is 
fitting and stocked only for su 
additional initial issues or 
Not subject to automatic rep 

Pl£ Support equipment procured 

for initial issue or outfitting 
maintenance repair activities 

PF Support equipment which ' 

stocked but which will be ce 
cured on demand. 

PG Item procured and stocked tc 

sustained support for the 
equipment. It is applied to ai 
liar to the equipment which 
probable discontinuance or i 
production facilities, would 
economical to reproduce at a 

KD An item of a depot overhai 

and not purchased separate) 
defined as a kit that provid 
quired at the time of overhai 

KF An item of a maintenance 
purchased separately. Main 
defined as a kit that provl 
that can be replaced at orgni 
intermediate levels of maint 


item included in bolh a depot overnaui/ 
■epair kit and a maintenance kit- 

Item to be manufactured or fabricated at 
srganizational level 

Item to be manufactured or fabricated at 
the direct support maintenance level. 

Item to be manufactured or fabricated at 
the general support maintenance level. 

Item to be manufactured or fabricated at 
the depot support maintenance level. 

Item to be u.sscmbled at organizational 
level. 

Item to be assembled at direct support 
maintenance level. 

Item to be assembled at general support 
maintenance level. 

Item to be assembled at depot mainte- 
nance level. 

Item is not procured or stocked because 
the requirements fur the item will result 
in the replacement of the next higher 
assembly. 

Item is not procured or stocked. If not 
available through salvage, requisition. 

A support item that is not stocked. When 
required, item will be procured through 
normal supply channels. 

mrn: 

libalization or salvage may be 
as a source of supply for any 
3 source coded above except those 
d XA or XP. 

daintenance Code. Maintenance codes 
ed to indicate the levels of maintenance 
1 to USE and REPAIR support items. The 
ice codes are entered in the third and 
litions of the Uniform SMR Code format 

) The maintenance code entered in the 
non will indicate the lowest maintenance 
orized to remove, replace, and use the sup- 
. The maintenance code entered in the 

inn vuill i n fU.v : t 


at the organizational level. 

F Support item is removed, r< 
at the direct support level. 

H Support Item is removed, rc 
at the general support level 

D Support items that are i 
plated, used at depot, mobil 
ciallzed repair activity only. 

(b) The maintenance code en 
fourth position indicates whether the 
repaired and identifies the lowest 
level with the capability to perform coi 
(i.e., all authorized maintenance fun 
jwsition will contain one of the foUo\ 
nance codes: 

Code A pp I i ca t ion/ Exp I a r, 

0 The lowest maintenance lev 

complete repair of the suppo 
organizational level. 

F The lowest maintenance le\ 

complete repair of the suppo 
direct support level. 

H The lowest maintenance \c\ 

complete repair of the suppo 
general support level. 

D The lowest maintenance lo\ 

complete repair of the suppo 
depot level. 

U Repair restricted to design 

ized Repair Activity. 

Z Nonrepairable. No repair is 

B No repair is authorized. The 

reconditioned by adjusting, 
etc., at the user level. No pa 
tools are procured for the mi 
this item. 

(3) Recoverabili ty Code. Re 
codes are as.sgned to support items tc 
disposition action on unseriviceable i 
covorabilily code is entered in the fif 


r. t 
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umbers in ascending alphanumeric sequence, 
^ 098 -referenced to the illustration figure number 
nd item number. 
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SXCTtOa 11. BSPAIR PAATB LIOV 
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3333-00-930-4349 

13114X3647-2 

97403 

PABTBWKfc.TDlMWWOW 

1 

rAOii 

4130-01-0S1-7436 

13217X2346 
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>483 3 3 14- 41 
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COVBB 
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13211X4346 

97403 

WSBBR,!^ 

1 

XftPIB 


13217B1343-1 
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xaois 
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GABXBT 
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3303-00-944-7441 
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XBOII 


13213X9437 

97403 

PAMXL,L0mil 

7 
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1 
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3320-00-117-4424 

HS20470AD4-6 
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AIVBT.XOLIO 

9 
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13213X9478-3 
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0 
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3 
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3 
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13211X8396 
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97403 
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XBOII 
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41349 
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4 
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13213X9434 

97403 
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7 

XBOII 

PAOII 


1321786433 

»4620600B4«4 

97403 

GAlLLXfOIBCRABOB 

STWP AT Yltf\ 

4 

3320-00-445-9301 

94904 

XIVXTiBLIlni 

9 

XBOII 


13213X9147 

97403 

PIATB.mTPOCTSOB 

0 

XBOII 


13213X9452 

97403 

(3X4 XBT 
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X6FZ2 
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97403 
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51 

>IiO:2 

1321160183 1 
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! 1 
197403 ' 

CUARI>,PAN 

1 

• 52(PACJ2 

1 

5)05-01-025-5771 PS35206-217 1 

1*6906 1 
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1 

53 
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H.S25043-220 
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COVER, RtECTRlCM. 
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54 

PP.022 
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,96906 
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55 
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1 
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1 

56 
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1 
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1 

58 
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97403 1 
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1 

! 59 
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97403 
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1 

60 

( 
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' SCREW, MACHINF 

1 

1 

61 

Pf.QEE 

5310-00-045-3296 KS35328-43 

96906 

WASHER, LOCK 

3 

62 

iPAoaa 

5305-80-993-1848 «S35207.2$5 

96906 

SCftfW, MACHINE 

1 

1 

63 

'pA022 

47)0-00-007-9399 132UE8179 

|97403 

1 

PLUC.PIPE 


1 64 PA02R 5305-00-068-0534 |f!£90??7-7 *96906 | SCRrw, CAP , HtXAfiOM HEM) 


1 

65 

PA025 

531C-C0-543-20O9 

V.fil5795-736 

.96906 

1 ] 

HASHER, FIAT 

1 

66 

X00Z2 


13215E986S 

97403 

PAMRL,nOtT0H 

1 

67 

X8F22 

! 

13239C2655 

'97403 ' 

OAR.FlUEft 

1 

69 

XOFEE 


I3215E9325 

•9740) 1 

CAStHC 

1 

89 

XEOZ2 


132157.9843 

,97403 1 

COVPB, SWITCH 


TO 

X0OZ8 


1321579823 

97403 ’ 

RETAIHRft.PlLTrft 

1 

71 

|PAOZ2 

4130-00-981-6815 

137UE6224 

'97403 . 

FllTEft 

1 

72 

'PA023 

5305-00-984-4984 

M«3S2fl6-222 

96906 , 

SCStBJ.HACHlHV. 

1 

73 

PAF22 

5325-09-263-6632 

;MS3S489-6 

96906 

CROMMET 

1 

74 

PAF2Z 

S930-0i;-463-3064 

!1]216R7690-I 

1974 03 ■ 

SNITCH, PRESSURE 

1 

75 

I’AFZZ 

'5930-00-275-7800 

1321188404 

197403 

SHITCR, PRESSURE 

1 

7b 

PAFtZ 

|593<1-0C-911-9Q95 

U2\4£4309 

97401 

SHITCH.PRESSURE 



PAO?.2 

1 

■5935-00-846-2328 

'«S3106B22-225 

'96906 

COMNECTOa.PlUQ 
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PAOZ2 

15935-00-037-1867 

Vs 3 l 06 R 22 - 22 P 

^96906 

COHHECTOR.PLUG 


i 



1 


1 


o 












m 

coo; 

NUMten 

fiuueEft 

4SCM 







CROOP 05 - BLPCTRICAL CONTROU 

1 

9AOtl 

S305>00'ea9>3001 

13211B83S3-1 

97403 

eCRSN.HACBINB 

7 

PAOtS 

S935-00-llt>744l 

KB3102R2S-11P 

96906 

CONSKTOH , RECWTACLB 

3 

XBOtZ 


13215S98S3 

97403 

MTRtNC HARNESS 

< 

XBOIt 


K651007-10 

96906 

OASAET 

S 

9AOII 

5305-00-991-3444 

H83S207-266 

96906 

SCREW, HACRINB 

6 

PAOIt 

S310-00-S02-IS44 

Kfil579S-709 

96906 

WASHER, PIAT 

7 



>4825036-106 

96906 

leiMlMAl. LUC 

t 

PAOII 

5940-00-143-4700 

K829036-10I 

96906 

TBRNIHAL LUG 

9 

PAOtt 

5940-00-143-4774 

K63S036-1S3 

96906 

TERMINAL LUC 

10 

XBOII 


13311II2I8 

97409 

TERMINAL LUC 

11 

PAOtt 

5305-00-984-6195 

Ha3S206-247 

96906 

SCREW, HACRINB 

12 

XBOtl 


NB3S489-1 

96906 

CROKMST, RUBBER 

13 

PA08I 

5310-00-119-2549 

K631045-0I 

96906 

NOT, PLAIN, 8SXAC0N 

14 

PA08I 

S30S-00-9I9-62CS 

K83S207-263 


SCftSH,HA(ntI)fK 

15 

XBOIf 


H83110S-C 

96906 

CtAMP.LOCO 

IS 

XBOEI 


1321IAI494 

97403 

PAM8L.RIAR 

17 

PAOIt 

5930-00-923-4176 

1321111301-1 

97403 

THBAMOSTAT 

11 

xaoti 


H1U230S3-5 

11349 

1M6ULATIM SLtBVlBD 

19 

PAOII 

9109-00-293-1047 

ACM2a274J8 

61349 

RESISTOR. FIXED IM. ^70K. 6* 

20 

PAOtl 

S930-00-3a6-2351 

1321616201 

97409 

SWlTCB.ROTARy 

21 

PAOIt 

5310-00-0f0-6004 

M8271l3-i4 

96906 

MAEfflR.PUT 

22 

PAOIt 

S310-00-637-412I 

Ha3933S-35 

96906 

WAS UR, LOCK 

29 

PAOII 

5930-00-613-1629 

Ma34$23-23 

96906 

RWITCB.TOCOLI 

24 

XBOtl 


13216B6493 

97403 

PANBLrCOimtOl 

35 

PAOtt 

5310-00-061-7336 

H821049-3 

96906 

WIT.SBLP-LOCEINC 

25 

PAOtl 

6310-00-909-8946 

H6271I3-9 

96906 

WABRXR.ELAT 

3V 

PAOIt 

5310-00-994-9711 

M839650-303 

36906 

KOT, PLAIN, RBXACCM 

21 

XBOII 


1321811495 

97403 

PLATE, INBTRDCTIOH 

29 

PAOtt 

5320-00-512-3304 

H830600A04l4a 


RIVrr, BLIND 

30 

XBOII 


HS91528-2P48 

96906 

KNOB 

31 

PAOtt 

5310-00-869-3944 

H621045-06 

96906 

Nirr.sBLr-iocRXNC 


PAOII 

4130-00-550-2999 

1331589685 

97403 

BLOCK OPT ASSBOLT 

32 

PAOtl 

9310-00-950-1310 

MB27183-4 


HASRBR.PLAT 

33 

PAOtl 

9310-00-889-2543 

4831045-04 


HOT, 8ELP-COC KINO 

34 

PAOIt 

9310-00-169-2544 

4621045-06 

96906 

NOT.SBIE-LOCKZNC 

35 

PAOtt 

5310-00-062-1404 

4627183-6 

96906 

MASnBR.PLAT 

1C 

PAOII 

5305-00-119-3001 

K835206-331 

96906 

BCREV.HACniMB 

37 

PAOIt 

5931-00-846-2328 

483106632-238 

96906 

CCNHBCTOR PLUG 

39 

PAOII 

S330-00-63l-362t 

4851007-10 

96906 

GABKBT 

39 

PAOtt 

5305-00-913-6730 

4835206-218 

96906 

eCABW,HACBIHB 

40 

XBOII 


1331413471-5 

97403 

COVER 

41 

XBOII 


4851007-1 

>6906 

GASKET 










4A 

PAOIt 

PAOtl 

5 96 

1}10'C0-I89-3S«9 KS3104S-08 

;96906 'NUT.SBLr-OOCKJHO 

i 1 

\ 


PAOit 

S3lO*00-7«S-n>T'll8J718J«41 

95906 |wA8HBft.FLAT 

i ^ i 

i 

YBOt: 

|n31SE98T9 

97403 NIRINH HARNESS 

I i 

* 5 


f AOtt 

$91S-(|(l-t34-18B3<H6)103R16-7S 

^95906 jCONNBCtOft, RECEPTACLE 

i ^ 


AIpOII 

U3l«KB19l‘3 

•97403 jTERHlNAL LOG 

1 

i S 

8 

AtOll 

l331Be«191*3 

I 974 OI TERMINAL LUC 

1 

] 5 

? 

ABOtt 

'1121«E<193 

97403 Terminal lug 

i 

10 

?A01t 

.S940-00-141-4714 .«3VH<-IS1 

!4«906 .terminal LUG 

1 1 

i = 


19X011 

'B940-00-141-OBB HBlSOlt-lOB 

j96906 TERMINAL LUG 

! ^ 

13 

1 9X011 

B94B-00-lt3>l7BBiKS3SB)('VOB 

95906 TCRKtUAL LUG 

1 

j s 

13 

^9X011 

892Q-B6-113-B4M 'M2Sftl€-lll 

;96906 , TERMINAL LUC. 

1 s 

14 

:XHtt 

1 hSB1(i07*\) 

.95906 |CXBxn 


1 IS 

'jXBOIt 

1 1331BB9BSB 

,97403 UlRING HARNESS 

j 1 

s 

'll!A 

IPAOtl 

S93S>00-B04-SBU Ha)103B23-339 

196905 'CONNECTOR, RECEPTACLE 

5 

. l< 

'pAOlt 

'S93S>Q0*U3*04S1 He3S03«*113 

195906 TERMINAL LUC 

» 3 

• 17 

XBOll 

H8S1007-e 

94906 CABm 

i = 

1 

; 18 
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H63102R29-11P 

96906 

4 

Mfi3102R36-75 

96906 

5 

K83367-1-9 

96906 

6 

HS3367-1-9 

96906 

6 

H635190-237 

96906 

5 

Hfi35191-273 

96906 

1 

MS35191-294 

06906 

2 

HS3S206-217 

96906 

1 

HS35206-21B 

96906 

4 

HS35206-218 

96906 

5 

6!935206-219 

96906 

5 

MS35206-222 

96906 

6 

KS35206'225 

96906 

5 

MS35206-22? 

96906 

1 

HS35206-22B 

96906 

5 

HS35266-230 

96906 

7 

K635206-231 

96906 

4 

H.0)S2O6-244 

96906 

6 

KS35206-245 

96906 

1 

.SS3$206-245 

96906 

1 

H835206-245 

96906 

7 

MS35206-245 

96906 

7 

HS35206-246 

96906 

6 

M835206-247 

96906 

1 

I4S35206-247 

96906 

4 

HS3S206-247 

96906 

5 

MS35206-248 

96906 

1 

.S83S207-261 

96906 

6 

.1835207-262 

96906 

4 

•*635207-262 

96906 

5 

1635207-263 

96906 

7 

H0)52O7-264 

96906 

1 

HS35207-264 

96906 

1 

M935207-266 

96006 

4 

M.835207-266 

96906 

5 

•'.035207-268 

96906 

6 

HS35207-269 

96906 

7 

1635207-281 

96906 

7 

H835207-285 

96906 

7 

.1835333-40 

96906 

5 

HS35335-35 

96906 

4 

.1035338-40 

96906 

1 

M635330-41 

96906 

1 

KS3533B-41 

96906 

5 

MS3533B-42 

96906 

1 

HS3S33B-42 

96906 

7 

NS3S33Q-43 

96906 

1 

KS35330-44 

96906 

7 

H63533B-4B 

96906 

7 

M335340-45 

96906 

2 

HS35340-46 

96006 

7 

HB35409-1 

9690C 

4 

.1035489-1 

96906 

7 

M835489-6 

96906 

1 

H635489-11 

96906 

7 

1835649-242 

96906 

1 

HS35549-282 

96906 

7 

K63565O-302 

96906 

4 

1335650-302 

96906 

5 

HS356S0-3252 

96906 

7 

M835792-1 

96906 

1 

1835842-10 

96906 

8 

H635B71-2-2F 

96906 

7 

HS35872-2 

96906 

7 

1035872-3 

96906 

7 

1835919-23 

96906 

7 

K651007-3 

96906 

6 

MS51007-8 

96906 

1 

.1051007-8 

96906 

4 

1851007-8 

96906 

5 

1551007-10 

96906 

4 

1851007-10 

96906 

4 

1.S51007-13 

96906 

5 


96906 

7 

82 

96906 

2 

IS 

96906 

1 

64 

94904 

4 

30 

60205 

7 

46 

0020S 

1 

2 

60205 

S 

26 

60205 

5 

39 

61349 

4 

19 

61343 

7 

77 

81349 

1 

35 

97403 

2 

6 

97403 

7 

66 

97403 

7 

14 

97403 

7 

30 

97403 

7 

63 

97403 

7 

31 

97403 

7 

SS 

97403 

7 

75 

97403 

7 

S 

97403 

5 

53 

97403 

5 

51 

97403 

2 

3 

97403 

7 

23 

97403 

7 

32 

97403 

7 

62 

97403 

7 

64 

97403 

7 

61 

97403 

7 

65 

97403 

7 

67 

97403 

1 

63 

97403 

1 

51 

97403 

1 

34 

97403 

1 

42 

97403 

1 

43 

97403 

7 

43 

97403 

2 

1 

97403 

6 

34 

97403 

1 

71 

97403 

6 

26 

97403 

7 

36 

97401 

7 

42 

97403 

7 

41 

97403 

7 

44 

97403 

4 

10 

97403 

2 

5 

97403 

2 

16 

97403 

4 

17 

97403 

8 

1 

97403 

1 

29 

97405 

5 

29 

97403 

S 

41 

97403 

7 

18 

97403 

3 

2 

97403 

4 

1 

97403 

2 

12 

97403 

7 

29 

97403 

4 

32 

97403 

7 

6 

97403 

7 

94 

97403 

2 

14 

97403 

7 

24 

97403 

1 

17 

97403 

7 

39 

97403 

1 

33 

97403 

1 

79 

97403 

7 

72 

97403 

5 

46 

97403 

7 

19 

97403 

3 

1 

97403 

1 

19 

97403 

1 

59 

97403 


40 

97403 


9 

97403 

9 

90 

97403 


25 

97403 


24 

97403 


31 

97403 


38 

97403 


6 

97403 

7 

21 

97403 


23 

97403 


53 

97403 

7 


97403 


34 

97403 

7 

49 

97403 

1 

74 


1)21SBS833 

13215B4823 

1331SE9834>t 

1)31SE9837 

1321SB9835 

1321S£9a33 

13315E9a3« 

n2ise9837 

132ise»fl37 

I3215e9839 

1321SE9841 

L321SE9044 

133i5e9843 

1321Se98Sl 

13315E99S2 

l321SE9eS3 

132tSE98S4 

1321SE98S7 

132ise985« 

1331SE98<0>4 

3321SE98«4>5 

l32tS898<S 

1321SE9846 

1321$E98<8 

1321SB9e78'3 

1321$E9079 

t32l)E9B8i 

1321SB9fi84 

13213B98BS 

li21SB9897 

122I5S9888 

13219B9889 

1321SB9892 

33219B9893 

13219B9909-17 

2321SB9>d»>20 

33219R99L2 

1)21SB9919 

1)21SB991.9 

1) 31$B9921 

2) 2282«12<>2 
13ai8B«19<-) 
l32UB«lt2*3 
13218B<190>9 
U21«E«m*) 

t321«B«192 

19216B42Q1 

I3ai88«209*4 

11216B789&>) 

1321889 983>2 

13217B2341 

1321982342 

1321782343 

13317B2343>1 

l3217Ba343'4 

1321782344 

1331782348 

13317B23e6>2 

1331782147 

13217B21CI 

13317B841S>3 

1321788818 

13317 b <91? 

1331T888S3 

13218B88S7 

1321889877 

1321889839-2 

1321884493-1 

13218RI493 

1321884494 

1321881499 

1331982647 

1321982844 

1321982894 

1321982893 

13219S2898 

1321982881 

1321982442 

1321989499 

13219B9S40 

13220BS419-1 

3323089818 

1322089417 

1322089814 

13320BS419 

13226E5892 

37Ti« 


97403 

S 

39 

97403 

1 

7(3 

97 4 03 

2 

19 

97403 

7 

49 

97403 

1 

62 

97403 

7 

23 

97403 

7 

26 

97403 

1 

36 

97403 

7 

17 

97403 

7 

<4 

97403 

1 

69 

97403 

1 

41 

97403 

1 

39 

97403 


42 

97403 

1 

40 

97403 

4 

3 

97403 

1 

36 

97403 

1 

1 

97403 

1 

57 

97403 

1 

46 

97403 

7 

61 

97403 


66 

97403 


15 

97403 


2 

97403 


29 

97403 

9 

6 

97403 


4 

97403 


1 

97403 

97403 


64 

97403 

7 

74 

97403 

7 

31 

97403 

1 

4 

97403 

S 

40 

97403 

1 

33 

97403 

1 

24 

97403 

1 

44 

97403 

6 

32 


97403 6 4 

97403 S 3 

97403 7 7 

97403 7 47 

97403 9 2 

97403 7 39 

97403 9 I 


97403 

9 

r 

97403 

9 

9 

97403 

4 

30 

97403 

9 

34 

97403 

1 

74 

97403 

7 

<0 

97403 

9 

43 

97403 

6 

39 

97403 

1 

30 

97403 

1 

10 

97403 

1 

19 

97403 

1 

31 

97403 

1 

C 

97403 

1 

2) 

97403 

9 

98 

97403 

S 

11 

97403 


94 

97103 

1 

44 

97403 

4 

40 

97401 


37 

97401 

7 

84 

97403 

1 

9 

97403 

1 

27 

97403 

1 

32 

97403 

4 

34 

97403 

4 

14 

97403 

4 

20 

97403 

7 

27 

97403 

7 

SO 

97401 

7 

71 

97403 

1 

87 

97403 

4 

34 

97403 

1 

4 

97403 

• 

3 

97403 

7 

S3 

97403 

7 

40 

97403 

5 

37 

97403 

9 

30 

9740) 

1 

47 

9740) 

1 

10 

97403 

7 

71 

97403 

2 

11 

11349 

9 

49 


uted in accordance with DA Form 12-26C, Operator Maintenance Requirements 
lent, Air Conditioners, 18,000 BTU. 


U.S. GOVERNMF.NT PRINTING OFFICE : 1989 O - 242-451 (053 



qhauk o " riTt.K. A'<o re uR *■>*<>''> *<om«km 

^ bO^. PFC. 3/ '7- '7//J 


SiQN HERB: /] 



FOLD SACK 


L IN YOUR 
fS AOORESS 



TMENT OF THE ARMY 


OFFICIAL BUSINESS 
UTV FOR ORIVATe use. ssoo 


Coomander 

US Array Troop Support and Aviation 
Materiel Readiness Command 
ATTN: DRSTS-MTPS 
4300 Goodfellow Boulevard 
St, Louis, MO 63120 


FOLD SACK 


AEVEftSF OF DA fO(tU fom.y 



TEAK ALONG DOTTED LINE 



Tiii-N. . JOT Don'N run 
DOPf: Anoun roN mis 
rOHM. THAR IT our, FOI.I) 
IT AND DROP IT IN TlUi 
MMU 


PUDUICAT10N NllMOEn 


QE EXAf-1. . .PIN-POINT WHERE »T IS 


PACE 

NO. 


PAPA- 

GRAPH 


KIGURE 

NO. 


TAOLe 

MO. 


FROM: (YOURUNIT'S COMPLETE 


DATE 


DATE 


TITLE 

Air Condi tionc 
Compact.-, iy,0( 


IN THIS SPACE TELL WHAT IS WRONG 
AND WHAT SHOULD BE DOME ABOUT IT: 


j 

I 


l 




nUL IN YOUR 
JMIT'S ADDRESS 


FOLD BACK 


IaZIT 

^rtment of the army 


OFFICIAL BUSINtSt 
malty fob privatc u«t. $>8« 


Commander: 

U.S. Army Troop Support and AviaLlou 

Material Readiness Command 

ATTN: DRSTS-MTPS 

4300 Goodfellow Boulevard 

St. Louis, Mo. 63120 


FOLD BACK 


RIVIRSI OP DA FORM 3029.2 


“1 


THI N. . I DOWN I Hl- 
ivH'i Anoiii n ON i mi.s 

il ANOOUOr II IN III! 
MAll.' ^ 



Vu' (:i)mHtj.t'miL', VoLCical 

1 , n^,oo o — 


1 WVU.Kt 'T >5 

TAhi f 


K':uRSft‘.r.af» 


FILL IN YOUR 
UNIT’S AOORESS 


FOLD BACK 


PARTMENT OF THE ARMY 



OFPiCtAU BUtlNrSI 

PCNALTt fCK PRIVATC UIK. I>BS 


Commander: 

U.S. Arn^y Troop Support and Aviation 

Material Readiness Conmand 
ATTN: DRSTS-MTPS 
4300 Goodfellow Boulevard 
St. Louis, Mo. 63120 


FOLD BACK 


ftlVlRSf OF DA FORM 2028.2 




ATION NUMBER 


i-/4 120-350-241^ 


U inilJlrU'^ inibWftNUflL 


THEN. . .JOT DOW'N THE 
DOPE /IBOUT ITO.N THI.S 
FOJ^M. TEAR JTOUT. FOLD 
IT AND DROP IT JN THE 


FROM) (YOUR UNIT’S COMPLETE ADDRESS) 



Air Concilcioner, Vertical 
Compact, 18,000 BTU 



IN THIS SPACE TELL WHAT IS WRONG 
AND WHAT SHOULD BE DONE ABOUT IT; 










IN YOUR 
'S AOORESS 


FOLD BACK 


SZIT 

fMENT OF THE ARMY 


IPPICIAL 8USINn« 

TV ron PRIVATE U*C, 1)00 


Commander: 

U.S. Army Troop Support and Aviation 

Material Readiness Command 

ATTN: DRSTS-HTPS 

4300 Goodfellow Boulevard 

St. Louis. Mo. 63120 


FOUO BACK 


ftlVIKSB OP DA FORM 20a.2 


weighti 


a 10 milllgramH « . 16 grain 
s 10 contigramH « 1.54 groins 
decigrams * . 036 ounce 
a 10 grams = . 35 ounce 
a 10 dekagrams » 3.62 ounces 
‘ 10 hectograms « 2.2 pounds 
100 kilograms « 220.46 pounds 
a 10 (juintals » 1.1 short tons 


1 sq. centimeter = 100 sq. millimeters = . 166 sq 
I sq. decimenter » 100 sq. centimeters = 16.6 sq 
1 sq. motor (contare) « 100 sq. decimeters » 10. 
1 sq. dokameter (are) « 100 sq. meters = 1,076.<1 
1 sq. hectometer (hectare) = 100 sq. dekameters 
I sq. kilometer = 100 sq. hectometers = . 386 sq. 

Cubic Mtaturt 

1 cu. contimetor = 1000 cu. millimeters = . 06 ci 
1 cu. docimotor = 1000 cu. centimeters » 61.02 i 
1 cu meter » 1000 cu. decimeters ® 36.31 cu. fei 


Approximate Conversion Factors 


To 

HulUply by 

To change 

To 

centimeters 

2.640 

ounce-inches 

new ten-meters 

motors 

.306 

centimeters 

inches 

motors 

.914 

meters 

feet 

kilometers 

1.000 

meters 

yards 

square contimolore 

6.461 

kllomolors 

miles 

square metera 

.093 

equarc contimelerB 

square inches 

square motors 

.636 

square meters 

square feet 

square kllomolora 

2.660 

square motors 

square yards 

square hoctomotors 

.406 

squoro kilometers 

square miles 

cubic metera 

.028 

square hoctomolers 

acres 

cubic motors 

.706 

cubic motors 

cubic feet 

mlllllUors 

29.673 

cubic meters 

cubic yards 

liters 

.473 

milliliterB 

fluid ounces 

liters 

.946 

liters 

pints 

liters 

3.786 

Illors 

quarts 

grams 

28.340 

liters 

gallons 

kllegrams 

.464 

grams 

ounces 

metric tons 

.907 

kilogroms 

pounds 

nowlon*motors 

1.366 

metric tons 

short tons 

newton'meters 

.11376 




Temperature 

(Exact) 


Fahrenheit 6/9 (after 

Celsius 

"C 

temperature subtracting 32) 

temperature 



